Dr KAZIMIERZ ZAGZER 


b. dyrektor Dep. Budz. M. S. Rzplit. P. 


przeżywszy lat 61, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu 
dnia 16 czerwca 1940 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w środę dnia 20 b. m. o godzinie 1'/, po południu, o czym zawiadamają w głębokim smutku pogrążeni : 


żona, córka i syn. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w czwartek dnia 21 b. m. o godzinie 8 rano w kościele XX. Misjonarzy na Kleparzu. 


zaklad pogrzebowy „CONCORDIA“ 
JANA WOLNEGO Drukarnia Związkowa. Kraków, Mikołajska 18 
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